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在廉江市横山镇国道三二五线上的排里大桥 1月31日
突然倒塌，幸未造成人员伤亡。



国道三二五线排里大桥是广东通往大西南的重要交通
咽喉。该大桥横跨九洲江，全长二百三十九米共八跨度。
自一九六一年七月竣工投入使用以来，由於受到洪水的破
坏，先后进行了多次的加固维修。



本月八日，廉江公路局发现排里大桥局部基础出现下
沉，一方面将有关情况逐级上报，另一方面组织技术人员
在实地反复勘察测量。在确认属危桥后立即组织力量抢修
加固，并采取了单边限载通车和派人二十四小时守护、定
时测量等防护措施。



正当公路局继续组织对大桥作进一步加固时，大桥倒
塌事故发生。一月二十九日晚上十时十五分，有四辆由广
西开往广州方向的客车先后经过了排里大桥。接着，一辆
满载钢材的五十吨「长龙车」由广东向广西方向驶去。即
将过桥时，一辆中巴快速超过「长龙车」，顺利通过了排
里大桥。而驾驶「长龙车」的司机对竖立在路边限载八吨
的指示牌却视而不见，继续驾车违章过桥。大约十时二十
分，大桥相继传出四声沉闷的「轰隆」声，当「长龙车」
驶过第一至第四个桥墩时，四个跨度的拱桥相继倒塌！司
机吓得拚命驾车往前逃。当「长龙车」驶过大桥后，司机
已面无人色。



然而更险的是，就在大桥倒塌不久，有五六辆摩托车
搭客成群结队兴冲冲地向断桥飞奔而来。在这万分危急之
时，大桥守护人员立即冲向前去，不断地晃动手电筒打信
号，并高喊停车，摩托车驶到离断桥处仅几米，终於急刹
车停下来。



经现场勘测，排里大桥倒塌长达一百二十米。善后工
作正在进行。 